Najukochańszy ojciec 
nieodzałowanej pamieci 


EUGENIUSZ BOGDANOWICZ | 


dyrektor Banku Gosp. Spółdzielczego, długoletni pracownik spółdzielczy Zw. Rewizyjnego 


przeżywszy lat 56, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramen- 
tami, zasnął w Panu dnia 29 marca 1947 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi w środę 
dnia 2 kwietnia b.r. o godz. 3 po poł., o czym zawiadamiają w głębokim smutku pogrążeni: 


córka, bracia, siostry i rodzina. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w środę dnia 2 kwietnia b. r. O godzinie 7% rano w kościele XX. Misjonarzy na Kleparzu. 
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